ご 注意 : 本 書 は 正式 な 取り 扱い 説明 書 で は あり ませ ん 。 


本 書 は 取り 扱い 説明 書か ら 注意 文 な ど 製 品 の 操作 方 法 に つい て 直接 関係 の な い 部 分 や 余 
白 な ど を 削除 、 修正 し た も の で 、 操作 方 法 が 分 か ら な く な っ た が 説明 書 が 手許 に な いと か 、 
製品 に 興味 が ある が 操作 方 法 は どの よう に な っ て いる の か 先 に 知り た い 、 と いっ た 目的 の 
た め に 無償 で ご 提供 し て いま す 。 正 し く お 使 い 頂 く た め に は 必ず 製品 に 同 柚 さ れ て いる 説 
明 書 を お 読み 下さ い 。 又 、 本 書 が 完全 な 説明 書 で は 無い こと に 対す る クレ ー ム は 一 切 お 受 
け 致 し ませ ん の で 、 だ さい 。 

1 : 正式 な 説明 書 は 無線 機 販 売店 で ご 購入 いた だ け ま す 。 詳しく は 下記 の 弊社 ウエ ブサ 
イト を ご 参照 くだ さい 。http:/Www.alinco.co.jp/denshi/14.html 

2 : アマ チュ ア 無 線 機 の 場合 、 無 線 局 免許 状 の 書き 方 は 申請 書式 や 技 適 基準 改正 に より 
変更 に な っ て いる も の が た くさ ん あり ます 。 http:/Www.alinco.co.jp/denshi/10.html に 技 
適 番号 や デジ タル モー ド ( 音声 ・ パ ケッ ト ) に 関す る 情報 を 掲載 し て お り ま す の で 、 合 わ 
せ て ご 確認 くだ さい 。 

3 : 本 書 に 記載 の 付属 品 ・ オ プシ ョ ン ア クセ サリ ー・ 定格 な ど は 予告 無く 変更 され て い 
る も の が あり ます 。 最 新 の 情報 は 弊社 ホー ムペ ー ジ に 掲載 され て いま す 。 
その 他 、 動 作 や 操作 に 関す る 良く ある お 問い 合せ は : 

http://Www.alinco.co.jp/denshi/11.html の F AQ ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
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D1-/15B 


取扱 説明 書 


アル イン コ DC/DC コ ン バ ー タ ーDT-712B、715B を お 買い 上 げ い 
た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 

本 機 の 機能 を 充分 に 発揮 きせ て 効果 的 に ご 使用 いた だ くだ め 、 
この 取扱 説明 書 を ご 使用 前 に 最後 まで お 読み 下さ い 。 ま た この 
取扱 説明 書 は 、 必 ず 保 存 し て 下さ い 。 ご 使用 中 の 不明 な 点 や 
不具合 が 生じ た と き に お 役に立ち ます 。 


JJ もし イ つつ 株 式 会 社 


- 還 概 要 「 

アル イン コ DT-712B ・715B は 直流 安定 化 電 源 で 実績 の ある レギ ュ レ ー ト シス テム を 採用 し 
た 高 性 能 DC/DC コ ン バ ー タ ー で す 。 大型 貨 物 車 等 の DC24V バ ッ テ リ ー よ り DC13.8V の 安定 
し た 出力 が 得 ら れ 、 入 力 DC13.8V 定 格 の 無線 機器 等 を 効率 よく 使用 する こと が 出来 ます 。 
万 ー 出 力 端 子 に 入力 側 の 高 電 圧 が 発生 し た 場合 は 直ちに 入力 側 の ヒュ ー ズ を 溶断 し 、 接 続 
機 器 を 故障 か ら 保 護 する 回 路 を 付 し て いま す の で 安心 し て ご 使用 いた だ け ま す 。 


較 取 り 扱 い 上 の ご 注意 

1) 本 機 は 、 客 室内 や トラ ンク ルー ム な ど 雨 水 の か か ら な い 風 通し の 良い 所 に 置き 、 ケ ー ス の 

上 に 物 を 置い た り 近 くに 燃え や すい 物 を 賀 か な いで 下さ い 。 

2) 本 機 は 、DC24 V 専用 . (最大 DC28V まで ) で す の で 他 の 電圧 で の ご 使用 は 避け て 下さ い 。 

3) 本 機 は 、 充 分 な 放熱 設計 を 施し て お り ま す が 、 最 大 定格 で 連続 使用 し ます と 放熱 器 が 高温 
に な り ま す の で 、 手 な ど が 触れ な いよ うに ご 注意 下さ い 。 

4) 定 格 出力 電流 値 内 で ご 使用 下さ い 。 過 負荷 に な り ま す と 保護 回 路 が 作動 し 、 電 圧 ・ 電 流 が 
低下 し 、 ハ ム 音 、 出 力 低下 な ど 接続 機器 の 誤動作 の 原因 に も な り ま す 。 

5) 万 一 、 出 力 端 子 に 入力 側 の 高 電 圧 が 発生 し た 場合 、 接 続 機 器 を 過電圧 か ら 保護 する 回 路 が 
作動 し 、 直 に 本 機 後面 部 給 の ヒュ ー ズ を 次 断 し て (この と き プ ロ テ ク トイ ンジ ケー ター が 
点灯 し ます ) パワ ー イ ンジ ケー ター は 消灯 し ます 。 

6) 入 力 コ ー ド の 極性 を 誤っ て 逆 に 接続 する と 保護 回 路 が 働き 本 機 は 保護 され ます が 、 ヒ ュー 
ズ は 溶断 し ます 。 こ の と き は 電源 スイ ッ チ が ON の 状態 で も パワ ー イ ンジ ケー ター、 プ ロ 
テク トイ ンジ ケー ター は 共に 点灯 し ませ ん 。 注意 03) に 従っ て ヒュ ー ズ を 交換 し 、 入 力 コー 
ド を 正しく つない で か ら ご 使用 下さ い 。 

7) 出力 側 で ショ ー ト し た 場合 保護 回 路 が 作動 し ます が 長 時 間 の ショ ー ト は 故障 の 原因 に な り 
ます の で 、 す ぐに 電源 スイ ッ チ を OFF に し て ショ ー ト 原因 を 取 除 いて か ら ご 使用 下さ い 。 

8) シガー ソケット は 定格 10A で す 。 必ず 10A 以 下 の 定 格 の 機器 を ご 使用 下さ い 。 ~ 

9) 本 機 の 出力 用 シガー ライ ター ソケット に は 、 た ば こ 用 の シガー ライ ター を 差し 込ま な いで 下さ い 。 
履 障 の 原因 に な り ま す 。 

10) シガー ソケット で の ご 使用 の 場合 、 シ ガー プラ グ を 確実 に 差し 込ん で か ら ご 使用 下さ きい 。 

11) メ ヌメ モリー バック アッ プ 端 子 は 定格 0.15A で す 。 必 ず 0.15A 以 下 の 定 格 の 機器 を ご 使用 下さ い 。 

12) メ モリ ーー バックアップ 端子 を 使用 する 時 は 、 必 ず 入 力 コ ー ド の ① 側 を 常時 電源 回 路 や 24V 
に 接続 し て 下さ い 。 (イグ ニッ ショ ン キ ー 電 源 に 接続 し ます と 、 エ ンジ ン を 切っ た 時 に メモ リー 
バッ クア ッ プ 端子 に 電流 が 流れ な く な り ま す 。) 

13) ヒュ ー ズ の 交換 は 、DC24V 入 力 コ ー ド を 外し た 状態 で 、 必 ず 定 格 の ヒュ ー ズ を ご 使用 下さ 
い 。 定格 以外 の 物 を 使用 し ます と 機器 に 故障 の ある 場合 2 次 破損 を 生じ る 危険 が あり ます 。 

14) 回 路 を 改造 し た り 不 必要 に さわ る 事 は 故障 の 原因 に も な り 、 危 険 で す の で 絶対 に お や め 下 さい 。 
な お 、 こ の 場合 、 保 証 は 出来 ませ ん 。 


国 各 部 の 名 称 の 操作 説明 


( 後 面 ) 


DC すむ ONVERTER DT-Z15B be 


Q POWEHR POWER 


電源 スイ ッ チ :ON で 電源 が 入り OFF で 電源 が 切れ ます 。 

⑥ プ ロ テ ク トイ ンジ ケー ター: 本 機 使用 中 保護 回 路 の ヒュ ー ズ が 切れ る と 点灯 し ます 。 

⑥ パ ワー イン ジ ケ ー タ ー: 電 源 を 入れ る と 点灯 し ます 。 

@⑥ 出 力 端子 : 陸 軍 式 ター ミナ ル 

出力 端子 : シ ガー ライ ター ソケット 式 

DC24V 入 力 コー ド :DC24V の 入力 電圧 を 供給 する コー ド で 、24V バ パッ テ リー へ 接続 し ます 。 ( 赤 側 が 〇 ① で 、 

黒 側が 〇 で す 。) 

め の ヒ ュー ズ ホ ル ダ ー: プ ロ テ ク トイ ンジ ケー ター 点灯 時 、 こ この ヒュ ー ズ を 交換 し て 下さ い 。 

@ 放 熱 器 ' 

メモ リー バッ クア ッ プ 端 子 : 電 源 ス イッ チ と 無関係 に DC12V 出 力 が 出 て いま す 。 カ ー オ ー デ ィ オ 、 無 線 機 等 
の メモ リー バッ クア ッ プ 電源 を 必要 と する 機器 に ご 使用 に な れ ま す 。 ( 〇 側 の 端子 
は 、 カ ー オ ー デ ィ オ 、 無 線 機 等 か ら 接 続 端 子 が 出 て いな い 場 合 は 、 接 続 し な く て も 使 
用 出来 ます 。) 「 


貼 カ 電 流 

出力 過 電流 保 護 加 

(We 
ヒュ ー ズ 浴 断 に よる 電源 傍 断 方 式 ' 


